Panasonic ⑩ 

ステレオラジオカセツトレコーダー 

品番 RX - FS 25 


[jx 扱説明書 I 


保誰書別添付 


上手に使って上手に節電 


このたびはステレオラジオカセツトレコ…ダーをお買い上げいただ 
さ、まことにありびとうございました。 

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。 

■保証書は、必ず r お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ 
て、販売店からお受け取りください。 



便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です。） 


お賈い上ば曰 

年月日 

品蠻 

RX - FS 25 

顧売店名 

n () - 

養箱霞窓替 

巧 （） 一 


松下電器産業株式会社オーディオ事業部 

〒已71大販府門真巿お生町 ] ま4号なの目）909 -1021 



まな仕様 

■ラジオ 
受信罔液数 

FM : 76〜1 08 MHz (TV : lch ~3 ch ) 

AM : 52己〜 1629 kHz 

I テ…プレコ…ダー 

トラック方式 ステレオ 

録音方式 交流バイアス 

消去方す マグネット消去 

モニターち 式 バリアブルヴウンド モニター 

周液数範固 （ノーマルポジション） 

60〜14000 Hz ( EIAJ ) 

謹な通 

スピ…力一 8 cm 丸形 2.7 〇 2個 

出力端子 PHONES : M 3 ステレオ 

案用最大出力 （ DC 晴） 2.5 W + 2.5 W ( EIAJ ) 


電池持続瞬間 

約9時間 （ EIAJ 録音時） 
約5時間に IAJ 音楽再生時） 
(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》 R 14 PU 使用時)' 

電源 

電灯線： AC 100 V 、50/60 HZ 

乾電池： DC 9 V 禅2あ乾電池6個） 

-乾電池の代用として充電式電池を使わない。 
消費電力 AC 12 W 

最大外お寸法 （幅 X 高さ X 奥行） 

344 X 123 X 1 ( EIAJ ) 
質 置 約 1.7 k 旨（乾電池なし） 

約 2.2 kg (乾電池を含む） 

-電池持続時間は使用条件によって短くなる場合びあります。 

-この仕様は、性能向上のため変更することびあります。 

r 切觀つまみ"テープ/電源國。時の消費電力…約 1.1 W (AC のとき） 


愛情点検 


纖擅闕 


_ 


口 


ミ；ミ4ミ;.:.、ぶ；‘ 

■煙び出た0、異萬なにおいや 

:.:;,凑，^議腸歡削 

音びする 

このぶラな戀然段： 

-音び出ないことびある 

あり乘なんか 

-正常に動作しないことびある 

t ぶを‘！’ 

-商品に破損した部分びある 


-その他の異常や故障びある 



このよラな症げの時は使 
用を中止し、故障や事故 
の防止のため必ず販売店 
に点検をご相談ください。 
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安を上のごを意 0ずお巧〇< だをい） 


お使いになる人や化の人への危害、財産への損書を未然 
に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう 
に説明していまず。 

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害 
や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表おで区分し、説 


A 警告 

A ミ主意 


この表示の欄は、「死 t または重 
傷などを負ラ可能性び想定され 
る」内容です。 

この表示の欄は、「傷害を負ラ巧 
能性または物的損害のみび発生す 
る可能性び想定される」内容です。 


明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 

A 

この絵表示は、気をつけていた 
ださたい「注意喚起」内容です。 

0 

このような絵表示は、してはい 
けない「禁止」内容です。 

〇 

このよラな絵表示は、必ず実行 
していただく r 強制」内容です。 


么警告 


をし、異常が起こったら 




ご使用についで 


機器巧部に金属や水、異物が乂つ 
た5、叢源プラグを錠< 

•そのまま使用ずると、火災や 
感電の原因になりまず。 
•販売店にご相談ください。 


煙ゃ異舅、異音が出た D 、 落下、 
58^したときは電源プラグを巧く 

•そのまま使用すると、义災ゃ 
感電の原因にな0ます。 

参販売店にご相談ください。 


雲について 


雷が鳩った S 、 アンテナや機器 
に触れない 

♦感電の恐れがあります。 


蛋が嶋つた S 、 屋外で使わない 

•落雷の恐れびありまず。 
•使用しているとさは、すぐに 
機器から離れてください。 


を 

電穗グ 



を 

電源プラグ 
を抜く 



接触禁止 





磯器内部に盡属物を入れない 

•感電の原因になります。 
♦特にお子様にはご注意くだ 
さい。 


水をかけた D 濡 S した Q しない 

•機器び故障したり、ショート 
や発熱により、乂災や感電の 
原因になります。 

•水び入ったとさは、電源プラ 
グを巧を、販売店にごネ目談< 
ださい。 

•雨天、降雪中、海岸や水辺での 
使用は、特にごミ主意ください。 

分解、改造した0しない 

•内部には電圧の高い部分びあ 
り、感電の原因になります。 

参内部の点検や修理は、販売店 
へご依頼ください。 





(§) 

水場使用 
禁止 


論 i 


み解禁止 






A 警告 


電源コード*電源ブラグを破續 
ずるぶうなことはしない 

/傷つけたり、加工したり、\ 
熱器具にをづけたり、無理 
に a げたり、ねじったり、 
引っ張ったり、重い物を載 
、せたり、束ねたりしない / 
•傷んだまま使用すると、感 
電•シヨート-乂災の原因に 
なります。 

•コードやプラグの修理は、販 
売店にご相談ください。 


電類プラグのほこり黨は定期的 
にとる 

•プラグにほこり等びたまる 
と、湿気等で絶縁不良となり、 
乂災の原因にな0ます。 

電源プラグを抜き、乾いた布 
でふいてください。 

参長時間使用しないときは、電 
源プラグを抜いてください。 


電源コードについて 



電源プ3グは根売まで確実に羞 
し送む 

♦差し込みび不完全ですと、感 
電や発熱による火災の原因に 
なります。 

♦傷んだプラグ。ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 



热れた手で、電源プラグの抜き 
差しはしない 

♦感電の原因になります。 


コンセントや觀録競具の定裕を 
超える使い方や、交流^日 ov 
ながでの使用はしない 

•たこ足配線等で、定格を超え 
ると、発熱による火災の原因 
になります。 


設置について 


散熱を巧ばな U 

•内部に熱びこもると、機器の 
ケースび変形したり、乂災の 
原因になります。本機後面の 
放熱礼をふさがないよラ、ご 
ま意 < ださい。 

巧®や湯気の当たるところを湿 

気やほこ0の多いところに置か 

ない 

•電気び油や水分、ほこりを伝 
わり、火災や感電の原因にな 
ることびあります。 

不安定な場所に置かない 

•機器び落ちたり、倒れたりし 
て、けがの原因になることび 
あ0ます。 


A ミ主意 


S 






Q 



異常に温度が高 < なるとこるに 
置かない 

参機器表面や部品び劣化するほ 
か、乂災の原因になることび 
あります。 

•夏の閉め切った自動車内 や 直 
射曰光の当たるところ、ス I 
ブの近くでは特にごま意くだ 
さい。 


お手入れについて 


お手入れの前には、電源プラグ 
をお< 

•入れたままにしておくと、感電 
の原因になることがあります。 






安を上ゆ ご注意（つづを） 


A を意 


1 持ち運びについて 1 

コー ドを接続した巧態で移動し 

0 

なし、 

♦接続した状態で移動させよラ 

とすると、コードが傷つき乂 

11 

がや感電の原因になることび 


あります。 ^ 


参また、引っかかったりして、け 


びの原因になることびあります。 


アンテナを伸ばしたまま持ち運 

0 

ばない 

•アンテナびちのに引っかかっ 

たり、当たったりして、けび 

/|) 

の原因になることびあります。 ( 


1 ご使用について 


へ•ッドホン使用時は、音曇を上 
ばずぎない 

♦耳を刺激するよラな大きな音 
量で長時間続けて聞くと、聴 
力に悪い影響をちえることび 
ありまず。 


電池に〇いて 



な下のことを巧り正しく敢 D 級う 
♦® と©は正し < 入れる 

♦新-旧電池や違う種類の電池をいごしょに使用しない 
参乾電池は充電しない 

♦加熱、分解した0、水、火の中へ入れたりしない 
•長期間使用しないとをは、取り出してお< 

参ネックレスなどの盡属賴といつしょにしない 
♦巧電泄の代用として、売電す電池を使わない 

•取り扱いを誤ると、電池の液 
もれにより、乂災や周囲ミち損 
の原因になります。 

•万一液をれび起こった5、販 
売店にご相談ください。 

-液び身体についたとさは、水 
でよく洗い流してください。 


A 


お手入れ 


故障かな!？ 


圍本体表面のお手入れ 

柔5かい布でふいてください。ミちれびひどいときは、水か石けん水 
を含ませた布でふき、あとは空ぶさをしてください。 

-化学ぞラきんをご使用の時は、その説明をご覧ください。 

-アルコール やシン ナーは 使わないでください。 

I カセットデッキ内部のお手入れ 

よい音質で録青-再生するために、とさどを清掃することをおすす 
めします。 

①「画/全停止/取出し」を巧してカセットふたを開ける。 

③綿棒にアルコール液またはクリ ー* ニン グ液をつけ、下図の! I 
(テープが触れる部分）の巧れをみさ取る。 

推奨品：クリーニングキット （ RP - 919、別売り） 



修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。これら 
の処置をしても直5ない場合や、この表必がの症がは、お買い上げ 
の販売店にご相談 < ださい。 



こんなとをは 

ここをご確認ください（参照ぺ-"ジ） 

る 

才 

雑音びをい。 
選局でをない。 

アンテナの向さなどび悪くありませんか。佑） 

他の機器のリモコンをおくで使っていませ 
んか。 

テレビの近くで使用していませんか。 

T 

プ 

録音でをない。 

テープの消去防止用のつめを巧っていませ 
んか。 （7) 

雑音が多い。 
音質びよぐない。 

カセットデッキ内部が巧れていませんか。 （4) 
乾電池び消耗していませんか。（己） 


—音のエチケット——一一— 
楽しい音楽を時と場所によつ 
ては気になるをのです。特に 
静かな夜間には窓を閉めた 
り、へッドホンをご使用にな 
るのを--つの方法でず。 



音のエチケット 
シンボルマーク 









家庭用コンセントで使ろ 



参長期間使用しないとをは 

節電のため電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてお< 
ことをおずすめします。（「切換」つまみを"テープ/電源画"に 
合わせて電源を切つた状態でを、1 . 1 W の電力を消費しています。） 



I 乾電池の交換時期 

電源「入」時に、前面の「電源/電池」ランプび消えている（また 
は暗い）ときは、乾電池を6個とも交換してください。 




FM はステレオで、 AM とテレビ音声 （1 〜3チヤンネル）はモノラルでず。 
FM 放送を聞くとさは、アンテナを伸ばしておいてください。 



■FM ステレオ放送で雑音び多いときは 
音青をモノラルにして雑音をみなくします。 

n ~ nrr~n 「バンド j つ素みを "fm" に舍わせる 

^ステレォ放送もモノラル音声になります 
バンド び、雑音び減って聞きやすくなります。 

通常は "FM ステレオ"に合わせておいて 
ください。ステレオ放送はステレオ音声で、 
モノラル放送はモノラル音声で聞 < ことび 
でさます。 

圍アンテナを調整するには 
FM AM 

ホイッフアンテす■の長さと向さ 本機の向さを調整する 
を調整する 



•本機の TV 受信回路について 

FM 受信回路と兼用しているため、地域によっては TV の 2 また 
は 3 チャンネルに FM び混信することびあります。 

参秉物ゃ建鞠の中では 
電波び弱まり聞こえにくいことびあります。 

でさるだけ窓際でお聞をください。 









































■早送り8營ま戻しずる 


~~ ’… 1. 停止中に巧ず 

___^ 矢印（♦^または ►►) の方向へ動さます。 

-- •早送り-巻戻し中に「◄再生 J を押さな 

L ■早卷」 いで < ださい。 

テープび回転部分に巻き込まれるおそれ 
びあります。必ず、 「■/A 停止/取出し」 
を先に押してテープを止めてください。 
才"-トストップ機能について 

再生、録音中にテーフの端まで来ると自動的に停止する機能です。 
•早送り、巻戻し中にテープの端にさてち、オートストッフ機能は 
働きません。必ず「国/垒停止/取出し」を押してください 


テープにごいて 

画本機で使用できるテ■-プ 


Normal positi 日 n/TYPE I 

O 

Hi 資 h position/TYPE n 

X 

Metal position/TYPE IV 

X 


•八イポジション、メタルポジションテープについて 
本機で再生してち、特性を活かずことびできなかったり、正しく 
録音されないことびありまず。 

B リーダーテー'プについて 
テープの端のリーダーテープ（色の 
違ラ部分）はあらかじめ巻さ取って 
おいて < ださい。 


U — 夕—了— 

(録音されない） 

I 100分な上のテープについて 

長時間の使用には便利ですび、テープび薄くのびやずいため、こさ 
ざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどをくり返すと、テープび回 
転部分に卷さ込まれることびありますので、ごま意ください。 



■エンドレステ-■"プについて 

使用方法を誤るとテープび回転部分に巻さ込まれます。必ず、テー 
プに付いている使用説明をお読みください。なお、本機にはオート 
リバース対応タイプのテ-ープをご使用になることをおすすめします。 


圍テープ◎たるみは巻き取ってください 

テープに傷びついたり,、切れた D する原因になります。 

圍録音したテープを誤って消さないために 



ドライバーなどで 
巧り取る 


‘ちラー度録音ずるには 



セ□八ンテープなどを貼る 


保管ずるとき巧のような場所は避けてください。 

• 直射日光の当たるところ 

•高温 （3 己ごが上）高湿〔目0%な±.)のところ 
•磁気のあるところ（スピーカーの近くやテレビの上など) 


乏ジオスリープを使！ 


ラジオを聞きなび5眠りたいとをなどに便利です。テープの走行が 
緩ねると電源び切れます。希望の長さのテープをご用意ください。 



2 「切換 J つまみを"スリープ"に合わせる 
音声び途切れまず。 

3 「■/A 停止/取出し J を巧してカセットふたを開け、 
テ-■プを入れる 

4 r 反転をード」つまみを"つ"に合わせる 


5 「◄再生 J を押ず 


ラジオび鳴り出します。 

テープのうら面の終端まで来ると、自動的にテープの走行 
び止まり、電源び切れます。 


吾作権について 


•放送やレコードその他の録音物（ミュマジックテープ、カラオケ 
テ™プなど）の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著 
作権まによ0保護されています。 

•従って、それらから録音したテープを売ったり、配ったり、譲っ 
たり、貸したりずる場合、および営利（店の目 GM など）のため 
に使用する場合には、著作権法止、権利看の許諾び必要です。 

•使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、 
その他手続さについては、「曰本音楽著作権協会」 （JASRAC) 
の本部または最寄りのを部にお尋ねください。 


, -日本音楽著作権協会-^ 

本 部の 3)35 日 2— 6日51中部支部 （0 蛇) 583 — 759日 
欄道支部の11 )221— 孤煎北陸支部 (0762)21 -3602 
盛岡支部 （0196)52—3201 京都支部の75に引一0134 
仙台支部の 22)264 — 益6目大阪支お（日 6) 244-0351 
大宮支部の 48)643 — 5461大阪胺部 （06) 244 -7 日乃 
東京支部 （03)35 目 2— 4455巧戸支部 （078)3 益一0561 
(03)3232-8301 中国支部の 82)249 -6362 
幫な’]お這の3辟能—1671四国支部 (0878)21-9191 
立川支部 （042 日)期一ほ0日九州支部（日驼 )441— 2285 
横お支部の 45)662 — 6551鹿赌支部 (0992)24-6211 
岡支部の巳 4) 巧4 -2621 那覇支部 （098)863— 1益8 


あなたび録音したちのは、個人として楽しむなどのほかは、著 
作権法上、権利者に無断で使用でさません。 







巧証とアフターヴーヒス ょくぉ読みくださし、。 



起居や贈答品などでお困0の場舍は ••• 

’修理は、ヴービス会社-販売会社の「修理相談窓□」へ！ 

-その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センタ -^ J へ！ 

■保証書 （別添付） 

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ因•販売店名などの記入 
をお確かめのうえ受け取り、よくお読みめ後、保存してください。 



■修理を依頼されるとき 

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直5な 
いとさは、お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 

. 保証期間中は 

保記書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理させていただを 
ますので、恐れ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 
-保証期間が糧ぞているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご希望により有料で修理さ 
せていただをます。ただし、補 i 度用性能部品の最低保有期間は、製造 
巧ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるわのです。 
を）性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部請です。 


_お客様ご相談センター 


函 0120 - 878-365 


フリーダイヤル（料金無料）年申無休/受付9時〜20時 


International Customer Care Center 海がご相談センタ- 


Consultation about products ot speciTications (export models, overseas 
production models and tourist models) 

海が仕様商品{輸出商品•ミ毎がを唐馬•ツーリスト製品)についてのご相談は.… 


TOKYO 巧 (03)3256-5444 

AKIHABARA が葉原 

1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo 


OSAKA 巧 （06)645-8787 

NIPPOMBASHI 日本橋 

4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka 


修理ご相談窓口 


北海道地区 


ぶ 


札幌涅 (011)894 -に已1 
札幌巿厚別区厚別 
南2 了目 17-7 
渦 I !泣め 166)31-6151 
旭り I 市2ま通 
I 21了目左1号 


帯広凹 （0155)33-8477 画館巧 （0138)53-71 07 i 滋賛巧 (0775)82-5021 大限巧 (06)359-6225 
帯広市西19ま南 函館市山の手1下目 i 守山巿勝部町260 大阪市化区本庄西 

1 T 曰/-11 1-1 己 ■ 古加种いマなマ 9-0 なつな 1厂目.-' 


巧 （0734)75-1311 
ネ□歌山巿中島 
499-1 


北地区 


青森を (0177)39- 9712若手巧め 196)39 う120山おな (0236)41-81 00 

青森巿大字八ッ役 盛岡巿羽場 13 お割 山形市流通センター 

字矢作 1-37 30-3 3 T 目] 2-2 

が田巧め18が 26-1 600宮城巧ぬ 22)375-251 2福島巧 （0243)34-1309 

秋田市御所野湯本 仙台巿泉区巿名坂 福島県安達郡本宮町 

I 2 Tg 1-2 き清水端日 9-2 ぞ南ノ巧 6 已 , 


m Q (028)632-8450 千養 

宇都宮市中巧1 T 目 
8-13 

群馬巧め 273)52-1 217船芦 
高崎巿弦原町沖や 
205-18 

両ち巧 (0276)25-6870 ^ 

太田市東新の W 

244 -] 

水戸 S (029)225-01 19 

水戸市柳河町 東京 

309-2 

つくば巧 (0298)55-7860 

つくば市梅園 山梨 

吕 T 目 1-13 

埼玉巧 （048)728-8960 
桶 j II 市赤强2 T 目 
, 4-2 


S (043)251-3537 巧奈川 
千臓 
369-1 

n (0473)34-51 11新篤 

齡橋巿本中山目巧 
1 1-7 

巧め471 )63-8905 巧渡 

柏巿化巧1 T 目 
7-6 

巧 (03)5477-9780 長岡 

東京都巧田谷区 
経當曰 T 目 2 日- 8 

哲め 552)22- 5171上越 

甲府市下報田2下目 
1-27 


ち !II 巧（0762)94-%83 
石り I 県石川郡 
野々巿町誦 3 T 目 80 

富山 S (0764)32-8705 
冨山市寺島] 298 

福井をめ 776)54-5606 

福井市開発 4 了目 


長野な (0263)58-0073 

お本市大字值賀 
7600 -7 

謡岡巧 (054)287-9000 
静岡市西島フ目5 

愛知巧 （052)614-3136 

名古屋巧南区 
西又兵衛町 3- 48 


岐阜な (058)323-6010 

岐阜県本巣郡化方町 
高匡太で2 T 目30 
高山巧 （0577)33-061 3 

局山市巧岡町 
3 T 目日2 

兰重巧め5目 2)55-1 380 
义居巿森町字化谷 
1920-3 ) 


京都巧 (075)672-9636 ' ，ロロ；， 

京都市南区上鳥羽寮良巧 （0 ア 435)9-2770 巧庫巧 （07 が 272-6645 
石竭町201 大和郡山巿椎木町 神戸巿中央区 

_ 4日 4-2 琴ノ緒町3下目 2-6 J 


中国地区 


n (045)847-9720 

横お市港南区曰野 
已 T 目 3-1 日 

巧 （025 に 86-01 71 

新漏巿東明1下目 
8-14 

巧 (0259)23-2898 

問ま市がま字境 
108-1 

巧 （0258)28-21 11 

長岡市寺島町 
308-12 

巧 (0255)44-6871 

上越市大字藤野新田 
字大割 353-3 


鳥顆巧 （0857 に 6-9695 出雲 
鳥取市安長 29 邑 -1 
ホ子な （0859)34-2129 お田 
米デ市米原4 T 目， 

2-33 

粒江@(0852に 3-1 128岡山 

松江市西津田2巧 

I 10-19 


恐 め 853)21-31 33広島》 (0 能に9日-5011 
出雲市渡構町416 広島市西区南観音 

n (0855)22-6629 8 T 目1 3-20 

お田市下府町 山□巧 (0839)89-4445 

32 フ -93 山口市大宇を山 

巧め8が 292-1 162 1120-1 

岡山県都奎郡 

早島の夕尾807 J 


香り！ 巧 め 878)74-6200 高知泣め 888)66-31 42愛媛巧 (089)971-2144 
南国市岡豊町中島 松山市±居田町 

国分寺町新あ 663-1 331-1 750-2 

徳島な （0886)98-1125 

徳島県板野郡北島町 

i 闕おぞかや 108 ) 


福岡巧 （092)593-9036 大分径に 975)56-381 5天草 
春曰市看曰公園 大分市敕原4 T 目 

3 T 目48 8-35 鹿お直 

佐翼な （0952)26-91 51宮崎な （0985)85-6530 
佐賀市本庄お 宮崎県冨崎郡清武町 

大字本を89目-2 : 下加納 366-2 . ^ 

長崎® め 958)30-1 658熊本な （096)367-6067 
長崎巿東町] 949- 1 熊本市健軍本町 

_ _ 12-3 _ 


沖縄巧 （098)877-1207 浦添巿城間4 T 目 23-1 1 


巧 （0969)22-31 2己 
本渡市港町 18-11 
a (099)250-5657 

殷賴市与細 
1 T 目 7-36 

a (0997)53-51 01 
お瀬市矢之脇町 
10-1 已 


巧を地、電話番号び変更になることびありますので、あ5かじゆご了承ください。 









